
AM-Antrieb von dor Skalenseito gosehen 



Textilseil co, 1175 mm lang 
Stahlseil ca. 640 mm lang 


4395 Stereo {11 1264 - 1101 ) 


FM-Aatrieb von der Skalenseite gesehen 












































